ERRATA 


Adriana Oliva, Derallus de la cuenca del Amazonas (Coleoptera Hydropbilidae) Rev, 
Soc, Ent, Arg. 42 (1-4): 343-351, 1983. 


Página 314, línea 47: 

Donde dice: 5, D. globosus; 6, D. anicatus, 
Debe decir: 5, D. anicatus; 6, D. globosus. 
Nota: 

El Dr. Vanzolini, del Museu de Zoología de Sao Paulo, Brasil, y la dirección del 
Institución Nacional de Pesquisas da Amazonia, han convenido que los holotipos y alo- 
tipos de las especies nuevas descriptas en estes trabajo se depositen en el Museu de Zoo- 
logía de Sao Paulo. 


